Za spokój duszy $. p. 


Inż. WŁADYSŁAWA Półkozic GZARNKA 


st. radcy i kontrolora Koleji państw., kawalera orderu „Polonia Restituta" 


jako w pierwszą rocznicę Śmierci 
odprawione zostaną 


we czwartek dnia 12-go lutego 1925 r. o godzinie 8-mej rano w kościele 
parafjalnym św. Mikołaja w Krakowie i w kościele parafjal. w Rzeszowie 


MSZE ŚWIĘTE ŻAŁOBNE 


na które zapraszają żona, dzieci i wnuki. 
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